FRANGISZER ZAKRZEWSKI 


przeżywszy lat 88, zmarł dnia 18 maja 1867 r. 


W smutku pogrążeni Synowie i Wnuki, zapraszają na Exportacyja do wsi Myslawezye, 
w dniu Maja r. b., a dnia następnego na pogrzeb do 


KOSCIBETOA. 


